Geacht college. 


Sociaal Zandvoort heeft de volgende vragen aan u; 

Al een tijd lang is de Zandvoortse watertoren omringd door hekken. Het enige wat je hoort is 
dat de oorzaak hiervan een ingestort muurtje is, hetgeen afgelopen winter plaatsvond. Nu 
in de zomer maanden staat er ineens , al geruime tijd, een compleet hekwerk rond de hele 
watertoren. Dit is voor zowel de inwoners als de toeristen geen erg prettig aanzien. Wat is 
precies de reden van al die hekken rond de watertoren? Heeft bouw- en woningtoezicht de 
watertoren onderzocht op veiligheid? Zo ja, is de toren veilig bevonden voor de komende 
jaren of heeft de Zandvoortse watertoren gebreken? Zo ja welke gebreken heeft u ontdekt 
en wat gaat u ondernemen richting de eigenaars van de watertoren? 

Sociaal Zandvoort heeft al enkele jaren lang , steeds zijn bezorgdheid omtrent de veiligheid 
van de watertoren geuit. Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet. 


Met vriendelijke groet 


Willem Paap 
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